22 


Aberdeen, : D. -4603 
Abilene, Tex. -4401 
Addison Twsp., Il. 4337 
Adrian, Mich. -485 
Aiken, S. C. -7007 

Akron, Ohio -495-4258- 


a4i4 
Albany, N. ¥. -15-4383 


Albpauergse, ™- M. -1136- 


Alcoa, Tenn. -758 
Alexandria, La. -4063 
Alexandria, Va. -196-4391 
Allen Park, Mich. -605 
Allentown, Pa. -4344 
Aliance, Ohio -4501 
Alpena, Mich. -504 

Alton, Il. -4586 

Altoona, Pa. -284-4150 
Amarillo, Tex. -4023 
Amherst, N. Y. -4199 
Anderson, Ind. -3104-4035 
Anderson, S. C. -721-4333 
Ann Arbor, rit -14-131- 


160-468-410: 
Annandale, Va. -4483 
Appleton, Wise. -202-4218 
Anniston, Ala. -3063 
Antioch, Calif. -3070 
Arlington, Tex. -4132-4370 
Arlington Hats., Mi. -303- 


Arvada, Colo. -4129 
Asheville, N. C. 4112 
Ashland, Ohio -4529 
Ashtabula, Ohio -4518 
Atchison, Kans, -4632 
Atlanta, Ga. -717-3099- 
4076-4073-4138-4140- 
Auburn, Me. -3021 
Augusta, Ga. -4135 
Augusta, Maine -4540 
Aurora, Calif. -3043 
Aurora, 1481-254 
Austis, Minn. -4570 
Austin, Tex. -4365-4388 
Austingown, Ohio -4229 


—B- 

Baden (Conway), Pa. -639 

Bakersfield, Calif. -4102- 
4364 


Baltimore, Md. -20-285- 
576-616 
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Bangor, Maine -195-4460 
Baton Rouge, La. -3012-3019- 
3020 


Barberton, Ohio 658 
Battle Creek, Mich. -21-4065 


Bayamon, Puerto Rico -1901- 
4493 


Bay City, Mich. -6-4091 
Bay Shore, L. L., N. ¥. 668 
Baytown, Tex, -4013 
Beaumont, Tex. -4195 
Beaverton, Ore. -4455 
Bedford, Ind. -483-4563 
Belleville, Mi. -88-4329 
Bellevue, Wash. -4081 
Bellflower, Calif. -4320 
Beloit, Wise. -3107-4542 
Benton Harbor, Mich. -4036 
Berkley, Mich. -296 
Bethlehem, Pa. - 4446 
Bettendorf, Ia! 4426 
Billings, Mont. -771-4303 
Binghamton, N. Y. -4598 


menasesios 


Bismarck, N. D. -4272 
Birmingham, Mich. -227-681 
Bladensburg, Md. -4625 
Blaine, Minn. -3031 
Bloomfield, N. J. -562 
Bloomington, Ill. -34-4031 
Bloomington. Ind. -4877- 


Bluefield, W. Va. -425 
Boca Raton, Fla. -3078 
Boise, Idaho -4078 
Boston, Mass. -165-409-532 
Bossier City, La. -3016 
Boulder, Colo. -4181 
Bradenton, Fla. -728-4403 
Braintree, Mass. -450 
Brandon, Fla. -4311 
Bridgeport, Conn. -66 = 
Brick Twp. (Laurelton), N. J. 
3050 


Bridgeton, Mo. -4193 
Bridgeview, Il. -94-4381 
Bridgeville, Pa. -302 
Brookfield, Wisc. -3001 
Brooklyn, N. Y. -292-346-371 
Brooklyn, Ohio -4266 
Brooklyn Center, Minn. -3037 
Buena Park, Calif. 4200-4250 


Buffalo, N. Y. -83-494-602- 
613-621 


Burlington, Ua. 4628-7002 
Burlington, N.C. 4318 
Burlington Twp., N. J. -3077 
Butler, Pa. -4045 


Calumet City, S -226 
Cambridge, Mass. 653 
Cambridge, Ohio -586 
Camp Hill, Pa. -309 

Canton, Il. -4641 

Canton, Ohio -120-4175 
Carol Stream, Ill. -4368 
Casper, Wyo. -4069 

Codgs Raoids, la. -170-4289- 


Centralia, ll. -387 
Champaign, Ill. 690-4019 
Charleston, S. C. -3080 

» W. Va. 
Chogiomice ‘a. -391-4188, 


Charleston Cty., 8. C. 3101 

Charleston Hgts., S. C. -3038 

C. -4053-4060- 
Cnaterads: 


Charlottesville, Va. -4090- 


4246 


Cheektowaga, N.Y. 4176 
Cherry Grove, Ohio -4153 
Chesapeake, Ohio 4422 
Cherry Hill, N. J. -3022 
Cheyenne, Wyo. 4413 
Chicago, Ul. -8-236-253-305- 
ibaase1ase1-ase2 
$363-433i-ts85-s600- 
4613-4624-4644 
Chicago Hgts., Ml. -301-4211 
Chico, Calif. -3086 
Chillicothe, Ohio -381 
Chula Vista, Calif. -790-4306 


Cincinnati, Ohio -47-133-4165- 
4500 


Clarksville, Ind. 4073 
Clawson, Mich. -453 
Clearwater, Fila. - 791 


Clementown (Glo ter Twp. 
moa s0a? aces | » 


Cleveland, Ohio -28-298-376- 
411-434-4567 


Cleveland, Tenn. -723 
Clinton, lowa -4434-4584- 
Clute, Tex. -7012 

College Station, Tex. 7013 
Collinsville, Il. 4221 
Cohoes, N. Y. -4534 


ALPHABETICAL LIST OF S. S. KRESGE, K MART AND JUPITER STORES 


ew stoves and stores not opened: are included in list below, refer to store number for specific address, sip code and further notes 


Colonie, N. Y. -4394 
Colgmdo Springs, Colo. -4088- 


Columbia, Mo. -4350 
Columbia, 8. C. -4043-4319 
Columbia Hgts., Minn. -3042 
Columbia Twsp., Ohio -4173 
Columbus, Ga, 4198 
Cobgmbpas, Onde -£-328-0%- 
Commerce, Calif. -4007 
Coraopolis, Pa. 62-4445 
Corona, Calif. -3124 
Corpus Christi, Tex. 4307 
Coshocton, Ohio -4614 
Costa Mesa, Calif. 4047 
Council Bluffs, la. -154 
Covina, Calif. -4281 
Cromwell, Conn. -3093 
Cudahy, Wise. -4395 
Cuyahoga Falls, Otio -538 


—-pD- 

Daligg, Tou. -704-4180-4161- 
Daiibury, Conn. -508 
Danvers, Mass. -3098 
Danville, Ml. -261-4030 
Danville, Va. -4062 
Davenport, Ia. -270 


weet soi 


Daytona Beach, Fis. -4415 


Deagbgen, Mich. -16-380-400- 
Decatur, Ga. -755-4265 
Decatur, Il. 201-641-4293 
Deerfield. Mil! -50 

Delaware Cty., Pa. -3024 
Dinton, Tex. -7001 


Denver Cole. 4121-4187- 
ry i 


Des Moines, Ia. -71-542-4160 
Des Plaines, Il. 4214-4227 


YA 


Dublin, Calif. 4469 
Dubuque, Ia. -100-4018 
_Dutuths, Mina, 4880 eh i 
“Dundalk, Md.-209 0 [ 
Dunkirk, W.¥.398 
Durham, N. C. 4237 . 





